ILICA ILKOGRETIM OKULU 


TASOVA 2010 


OKULUMUZUN TARIHCESI 


٠ Ilıca İlköğretim Okulu 1954 yılında eğitim- 
öğretime açılmıştır. 

* Okulumuz, devlete ait arsa üzerine, 
köylülerin de iş gücüyle devlet tarafından 
yaptırılmıştır. 

٠ Birleştirilmiş sınıflı tek dersliği bulunan bir 
okuldur. 

* Önceleri 5 sınıf bir arada okutulurken,son 
yıllarda taşımalı eğitim kapsamında sadece 

1-2-3. sınıflar okutulmaktadır. 


OKULUMUZUN TARIHCESI 


٠ 4. ve 5. siniflar taşımalı olarak Belevi 
İlköğretim Okulu'nda egitim 
görmektedir. 

* Okulumuz; 1 sınıf, 1 müdür odası, 
koridor , lojman, odun deposu ve 
tuvaletlerden oluşmaktadır. 

* 2007 yılında; köyümüz sınırları 
içerisinde çalışmalarını sürdüren 
TAŞYAPI A.Ş okulumuzun bakım ve 
tamiratını yaptırmıştır. 


OKULUMUZDAN GÖRÜNÜMLER 
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OKULUMUZUN ÖGRENCI 
SAYILARI 
ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN ÖĞRENCİ 


2006-2007 
2007-2008 


2009-2010 


OKUL ARAC-GERECLERI 


e Okulumuzda; 

٠ 2 adet bilgisayar 

e 1 adet yazıcı 

٠ 1 adet projeksiyon aleti 

e 1 adet tarayıcı 

٠ ADSL bağlantısı mevcuttur. 


